DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS DE HIPÓTESIS PARA 
MUESTRAS PEQUEÑAS (n<30) Y VARIANZA POBLACIONAL 
DESCONOCIDA (0?) MEDIANTE EL CÁLCULO DEL ESTADÍSTICO DE 
PRUEBA 


1) Formular hipótesis estadística: 

Se realiza de la misma forma que para el procedimiento anterior. 
2) Establecer nivel de significancia: 

Se realiza de la misma forma que para el procedimiento anterior. 
3) Estimar la varianza: 

Se realiza de la misma forma que para el procedimiento anterior. 


4) Identificar la variante estadística: 
Según los datos relevantes tomados del contexto, aplique alguna de las 
siguientes distribuciones: 
> Distribución de Medias Muestrales: 
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Donde: s= [2-1] 
n-1 


O como función de Excel: “Desvest.M” 
v=n-1 
> Distribución de la Diferencia entre dos Medias Muestrales: 
= Caso varianzas poblacionales desconocidas, asumidas como 
iguales: 0¿=0%] es el más utilizado, es cuando no debemos 


considerar diferencias significativas entre las dos 
poblaciones a comparar. 
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= Caso varianzas poblacionales desconocidas asumidas, como 
diferentes: 0% #0] es el menos utilizado, es cuando 


debemos considerar diferencias significativas entre las dos 
poblaciones a comparar. 


5) 


6) 


Calcular el estadístico de prueba: 

Corresponde a calcular el valor de £ según valores relevantes, 
especificados en el contexto. 

Establecer la regla de decisión estadística: 

Hay dos caminos para establecer una regla de decisión estadística (no 
es necesario hacer ambos): 


l. Por zonas de rechazo y puntos críticos: 
> Zonas de rechazo: se debe establecer mediante el dibujo de 


la zona implicada de la distribución, es decir la zona 
indicada por la hipótesis alterna (H1). 
> Puntos Críticos: siempre se deben establecer en tabla t de 
Student, según: tipo de distribución, tipo de prueba, nivel 
de significancia (a para pruebas unilaterales, a/2 para 
pruebas bilaterales) y grados de libertad (v). 
II. Por p-valor: 


Los p-valor se establecen con el uso de las funciones de Excel: 

= “Distr.T.CD": p-valor para prueba unilateral a la 
derecha, el £ (estadístico de prueba) debe ser 
positivo. 

= “Distr.T.N": p-valor para prueba unilateral a la 
izquierda; seleccionar VERDADERO, el t (estadístico 
de prueba) debe ser negativo. 

= “Distr.T.2C": p-valor para pruebas bilaterales, el t 
(estadístico de prueba) debe ser positivo. 


7) Tomar la decisión estadística: 


Se realiza de la misma forma que para el procedimiento anterior. 


